Dr ROBERT 


TAUSZY 


przeżywszy lat 66, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 kwietnia 1952 r. 
Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 


wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 11 b. m. o godzinie 3 po pol., na który-to smutny 
obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 16 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Szczepana. 


